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SANOGI COUMHCIL OF EHSIMEERS 
Membership no.: 107673 Certificate 107673 عضوية رقم:‎ 
Professional Accreditation 
saudı Council of Engınêtêrs, whıch alms at prescribing nêcêšsary rules, استنادا إلى نظام الهيئة السعودية للمهندسين الصاذر بالمرسوم الفلكي‎ 
regulations, and examinations for obtaining professional degrees, as اه, بوضع القواعد والامتحاناث اللازمة‎ ٤١۴ / ۹٩ / ۲۱ وتاریخ‎ ۲١ رقم م/‎ 
stipulated in Its Statute issued by Royal Decree 36/M dated 26/09/1423H, ای کے ی ی ا‎ O DE 
and in accordance with the Executive Bylaws and Regulations for للحصول على الدرجات المهنية وبناء على اللائحة التنفيذية وقواعد الاعتماد‎ 
professional accreditation, hereby awards: المهني للمهندسين, فقد قررث الهيئة منح:‎ 


جهاد قاسم ناصر عبید 
التصنيف : هندسة 
التخصص : هندسة مدزية 
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مدير عام الاعتماد والتأهيل المكiني PA&Q Director‏ 
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ھم. ابر اھیہ بن عامر الحمود 


JEHAD QASEM OBAID NASSER 


Classification: Engineering 


Specialization : Civil Engineering 


MEE NERE REME 07 October 2019 


secretary General مlھ@ll الامين‎ 


جک 
کے رر 


م. فرحان بن حبيتر الشمري 


